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श्रम मंत्रालय 


( केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड ) 


संकल्प 


नई दिल्ली, 30 मार्च, 2000 


सं . यू.- 23013 / 03 / 2000 - एल डब्ल्यू. - ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड मैसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, भटिण्डा, पंजाब के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम के उन्मूलन के 
प्रश्न पर विचार करने हेतु एतद्वारा एक समिति का गठन करता है । समिति का संघटन तथा इसके विचारार्थविषय निम्नवत् होंगे : 
( 1 ) श्री राजकुमार, 

सदस्य 
कार्यकारी निदेशक, प्रतिष्ठान ( औद्योगिक संबंध ) 
रेलवे बोर्ड , कमरा सं . 534 - सी, रेलवे बोर्ड 

रेल मंत्रालय, नई दिल्ली - 110001 
( 2 ) श्री लक्ष्मण रविन्द्र सिंह , 

सदस्य 
भारतीय मजदूर संघ , 
नगर पालिका क्वार्टर्स , पैरेड ग्राऊंड, 
जम्मू - 180001 


( 3 ) 


. 


श्री 


क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( केन्द्रीय) 

सदस्य - संयोजक 
केन्द्रीय सदन, सेक्टर - १, चंडीगढ़ 
3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नवत् होंगे : 

" मैसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, भटिंडा, पंजाब के प्रतिष्ठान में निम्नलिखित रोजगार/ कार्यो में ठेका श्रम प्रणाली के कार्यकरण 
का अध्ययन करना : 
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( 1) टूयूब लाइटों,पंखों, डेजर्ट कूलरों, कारखाने के वातानुकूलनों का रख रखाव तथा कारखाने व टाउनशिप क्षेत्र के विद्युतीय उपकरणों के 

सभी प्रकार का रखरखाव 
(2 ) एन एफ एल, भटिंडा टाउनशिप क्षेत्र तथा सी आई एस एफ लाइनों, अस्पताल आदि में झाडू - बुहारू तथा सफाई ; 
( 3 ) लॉनों, पौधों, बगीचों तथा कारखाने व टाउनशिप क्षेत्र के बागवानी संबंधी सभी प्रकार के कार्यों में घास की कटाई तथा रखरखाव ; 


( 4 ) रेल डिब्बों तथा ट्रकों में यूरिया बैगों की स्टेकिंग, भराई, सिलाई तथा लदान ; 


( 5 ) रेल डिब्बों से कोयला उतारने का काम तथा रेल डिब्बों से तेल खाली करने का काम ; 


( 6 ) एन एफ एल से लेकर भटिंडा स्थित - भारतीय रेल हेड तक की रेल पटरियों का रखरखाव ; 


( 7 ) पंपों /कंप्रेसरों, टर्बाइन बाल्वों, बॉयलर , कंट्रीफयूज मिलों का रखरखाव; 
( 8 ) विभिन्न डिस्पोज़बल पंपों का रखरखाव; 
( १ ) बढ़ई, राजगीर व नलसाज ; 


( 10 ) एन एफ एल टाउनशिप में सफाई पर्यवेक्षण तथा सभी ठेकों में सभी प्रकार के पर्यवेक्षण ; 


( 11 ) मोटरों की री - बाईडिंग , सी पी पी में रोजगार आदि ; 


( 12 ) एन एफ एल भटिंडा कार्यालय में संदेशवाहकों का कार्य ; 


( 13 ) मुख्य भंडारों में लदान और माल का उतारना ; 


( 14 ) कैंटीन, सुरक्षा ; 


( 15 ) इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंस्ट्रमेंटेशन सिविल लेबोरेट्री तथा एन एफ एल भटिंडा के अन्य अनुभागों में सभी प्रकार के रखरखाव संबंधी 

कार्य तथा 


( 16 ) ठेकेदारों तथा एन एफ एल भटिंडा के कॉपरेटिव स्टोर्स द्वारा आपूर्ति की जाने वाली हर प्रकार की जनशक्ति । 


समिति को इस संबंध में उपयुक्त अनुशंसाएं करनी हैं कि ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम, 1970 के उपबंध 10 के 
प्रावधानों के मद्देनजर मैसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लि ., भटिंडा, पंजाब के प्रतिष्ठान के उक्त रोजगारों/कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन का निषेध 
किया जाए या नहीं । " 


4. समिति का मुख्यालय चंडीगढ़ होगा । समिति द्वारा तीन महीने तक अपनी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी । 


एस . के. दास , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF LABOUR 


(Central Advisory Contract Labour Board ) 


RESOLUTION 


New Delhi, the 30th March , 2000 


No. U - 23013/ 03/ 2000 - LW. --Inexercise of the powers conferred by Section 5 of the contract Labour ( Regulation 
and Abolition ) Act. 1970 the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the 
question of abolition of contract labour in the establishment of M /s National Fertilizers Limited , Bhatinda , Punjab . The 
composition of the committee and its terms of reference will be as under : 


( 1) 


Member 


Shri Raj Kumar , 
Executive Director Establishment(Industrial Relation ). 
Railway Board , Room No 534 - C . Railway Board 
Ministry of Railways, New Delhi - 110001 
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(2 ) 


Member 


Shri Lakshman Ravinder Singh , 
Bhartiya Mazdoor Sangh , 
Municipal Quarters, Parade Grounds, 
Jammu - 180 001 


( 3) 


The Regional Labour Commissioner ( Central) 
Kendriya Sadan , Sector 9, Chandigarh 


Member- Convenor 


3 . 


The terms of reference of the proposed committee would be as follows: 


" To study the working of contract labour system in the following jobs/works in the establishment of M / s 
National Fertilizers Limited , Bhathida, Punjab : 


( 1) 


Maintenance of tube lights, fans, desert coolers , airconditioners of factory and all type of maintenance of 
clectrical appliances in the factory as well as Township Area ; 


(2 ) 


Sweeping and cleaning in NFL , Bhatinda Township area and CISF lines, Hospital etc ;. 


Grass cutting and maintenance of lawns, plants , gardens and all type of horticulture jobs in the factory 
and township area ; 


(4 ) 


Stacking , filling , stiching & loading of urea bags into rail wagons & trucks; 


Unloading of coal from railway wagons and unloading of fuel oil from rail wagons 


(6 ) Maintenance of railway track from NFL to Indian Railway Head at Bhatinda 


(7) Maintenance of pumps/compressors, turbines valves, boiler, contrifuge mills: 


(8 ) 


Maintenance of operation of various disposal pumps, 


( 9) 


Carpenter, mason , plumber; 


( 10 ) 


Sanitation supervisors in NFL Township & all types of supervisors in all contracts 


( 11 ) 


Re-winding of motors , jobs in CPP etc .; 


( 12 ) Messengers working in NFL Bhatinda Office; 


( 13) 


Loading & unloading in main stores; 


( 14 ) 


Canteen , security ; 


( 15 ) 


All other maintenance jobs in electrical mechanical instrumentation civil laboratory and other sections of 
NFL Bhatinda and 


(16 ) 


All type of manpower supply by contractors & co -op. Stores NFL Bhatinda . 


The Committee has to make suitable recommendations whether or not the employment of contract labour in 
above jobs/works in the establishments of M / s National Fertilizers Limited , Bhatinda , Punjab be prohibited keeping 
in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition ) Act, 1970 " 


4 . The Headquarter of the Committee will be at Chandigarh . The Committee should submit its report within 
three months. 


S . K . DAS, Jt. Secy . 
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नई दिल्ली, 30 मार्च, 2000 


सं. यू. - 23013 / 04 / 2000 - एल डब्ल्यू. - ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड , केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास व रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न 
कार्यालयों/स्थापनाओं में तैनात ठेका श्रम के उन्मूलन के प्रश्न पर विचार करने के लिए एतद्वारा एक समिति का गठन करता है । समिति का संघटन 
व इसके विचारार्थ निम्नलिखित होंगे : 


( 1 ) 


सदस्य 


श्री वी . के बहमनी, 
कार्यकारी निदेशक, सिविल इंजीनियरिंग ( जी ), 
कमरा सं. 136, रेलवे बोर्ड , 
रेल मंत्रालय , नई दिल्ली - 110001 


___ सदस्य 


सदस्य 


( 2 ) श्री लक्ष्मण रविन्द्र सिंह 

भारतीय मजदूर संघ 
म्युनिसिपल क्वार्टर्स, पैरेड ग्राऊंड, 
जम्मू - 180001 


( 3 ) 


सदस्य - संयोजक 


श्री वी. के.भिसे . 
उप - मुख्य श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) 
मुख्य श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) का कार्यालय, 
नई दिल्ली - 110001 


3 


3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थविषय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के रख -रखाव वाले ऐसे कार्यलयों/ प्रतिष्ठानों के संबंध में , जिनके 

लिए केन्द्र सरकार " समुचित सरकार " है, इसके साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 4 में उल्लिखित रोजगारों/कार्यो/प्रक्रमों में ठेका श्रम 
प्रणाली के कार्यकरण का अध्ययन करना तथा इस संबंध में उपयुक्त अनुशंसाएं करना कि ठेका श्रम ( विनियमन व उत्सादन ) 
अधिनियम , 1970 की धारा 10 के उपबंधों के मद्देनजर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के रख -रखाव वाले इन कार्यालयों/ प्रतिष्ठानों 
के रोजगारों /कार्यों में ठेका श्रमिकों के नियोजन को प्रतिपिद्ध किया जाए या नहीं । 


4. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा । समिति को तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देनी चाहिए । 


अनुसूची 


केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ( के . लो . नि . वि . ) से संबंधित लंबित अदालती मामलों का विवरण 


क्रम सं . 


आवेदक का नाम 


संबंधित रोजगार कार्य का स्थान/ प्रतिष्ठान 


लिखित याचिका 
सं . तथा फाइल 
सं . एस - 16014/ 
- एल . डब्ल्यू 


2328/ 98 
एस - 205/ 99 


के. लो . नि . वि . कर्मचारी 
संघ (पंजीकृत ) 


- - / 99 


के. लो . नि. वि. कर्मचारी 
संघ ( पंजीकृत ) 


कालीबाड़ी अपार्टमेंट, एस डी - III, पेशवा रोड 
अपार्टमेंट्स , एस डी - 1V , ए सी टी आर एस डी - 1, 
एन सी इ आर टी एस डी - 1, 5वां प्रभाग , के प्रतिष्ठान 
में / द्वारा तैनात बढ़ई, नलसाज, राजगीर जेनेरेटर 
ऑपरेटर, फायर पंप ऑपरेटर, लिपिक ( पूछताछ ) 
ऑपरेटर आदि 


[ भाग 1 - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


2605 / 98 


नेरेन्द्र कुमार, पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण , 
निवास मकान सं. -286, V तथा पोस्ट 
कुतबगढ़, मुंगेशपुर, दिल्ली - 39 


श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल प्रभाग में / द्वारा 
तैनात चालक - सह - सफाईकर्मी के रोजगार 


6893/ 99 


नरेन्द्र सिंह, ऑपरेटर, ई- ब्लाक, एम एस 
फ्लैट, अग्निशमन कक्ष सैक्टर - 13 , 
के . लो. नि. वि., आर के पुरम, नई दिल्ली 


त्रिकूट भवन, भीकाजी कामा पैलेस , आर के पुरम , 
नई दिल्ली में तैनात ऑपरेटर 


- 199 


जगदीश प्रसाद, फायर पंप ऑपरेटर, 
आई बी परिसर, एस पी मार्ग, बापू धाम , 
नई दिल्ली - 110021 


के. लो. नि . वि ., एस डी -IV, डिविजन IX , आर के पुरम 
में / द्वारा तैनात फायर पंप ऑपरेटर 


2511/ 99 


मुकेश चंद्र, लिफ्ट चालक , 


के . लो. नि . वि ., एस डी - IV , डिविजन IX , आई बी 
परिसर, एस पी मार्ग, बापू धाम , नई दिल्ली - 110021 
के कार्यालय में / द्वारा तैनात लिफ्ट चालक 


6576/ 99 


इन्द्र देव सिह, ऑपरेटर, सबडिविजन 
सं. 3, " क्यू " ब्लाक , सैक्टर- 13 , 
के. लो. नि . वि ., आर के पुरम , नई दिल्ली 


के . लो. नि .वि ., एस डी - III , " पी " ब्लाक , सैक्टर 13, 
आर के पुरम में / द्वारा तैनात ऑपरेटर 


5755 / 99 


रंजन सिंह, पुत्र श्री दर्शन सिंह, डी -743 , 
मंदिर मार्ग, गोल मार्किट, नई दिल्ली 


के. लो. नि .वि ., निर्माण भवन के कार्यालय में / द्वारा 
तैनात लिफ्ट चालक 


5782/ 99 


प्रदीप कुमार 


दिल्ली प्रशासन के लो. नि . वि ., जी टी बी अस्पताल 
के कार्यालय में लिफ्ट चालक 


3452/ 99 


के. लो. नि . वि ., कर्मचारी संघ ( पंजीकृत ) 


कार्यकारी अभियंता ( सी ), के. लो .नि .वि., केन्द्रीय 
सचिवालय डिविजन, गेट सं. 11, नॉर्थ ब्लॉक , 
नई दिल्ली के कार्यालय में / द्वारा तैनात चालक , जनरेटर 
चालक, वातानुकूलन संयंत्र चालक, लिफ्ट चालक , 
विद्युत कर्मी आदि । 


3725 /99 


श्री अमन पाल, पुत्र श्री मंगली राम , 
निवास - 17/279, त्रिलोक पुरी , 
दिल्ली- 110091 


कार्यकारी अभियंता ( सी ), एफ डिविजन, कृषि भवन , 
नई दिल्ली के कार्यालय में / द्वारा ठेके पर दिए गए झाडू 
लगाने, सफाई करने तथा धूल झाड़ने के कार्य 


1470/ 99 
658/ 99 


के . लो. नि .वि . कर्मचारी संघ ( पंजीकृत ) 
अमरेन्द्र कुमार सिंह , 
निवासी - शाहबाद, मोहम्मदपुर, 
( इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे 
के पास ) नई दिल्ली - 110061 


कार्यकारी अभियंता ( सी ), के. लो . नि. वि ., 
केन्द्रीय सचिवालय डिवीजन , गेट सं. II, 
नॉर्थ ब्लॉक , साऊथ ब्लॉक , डी वी आर , 
कर्जन रोड बैरक , राम मनोहर लोहिया अस्पताल, 
डिवीजन, सफदरजंग अस्पताल डिवीजन , कार्यकारी 
अभियंता, ए. सी . डिवी. 5, विद्युत भवन, नई दिल्ली 
के कार्यालय में/ द्वारा तैनात झाडू लगाने , सफाई करने, 
धूल झाड़ने वाले, लिफ्ट चालक 


- - - / 99 


के . लो. नि. वि . कर्मचारी संघ ( पंजीकृत ) 


कार्यकारी अभियंता ( इ. ), डिवीजन XIII, 
एम. वी . रोड़, पुष्प भवन के कार्यालय में / द्वारा 
तैनात पंप चालक 
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4888/ 99 


अनिल कुमार, ऑपरेटर, लो .नि .वि . 
विद्युत प्रभाग V , दिल्ली प्रशासन , 
लेफ्टिनेंट गवर्नर हाऊस, 
दिल्ली - 110054 


कार्यकारी अभियंता ( इ. ) लो.नि .वि., विद्युत 
प्रभाग V , दिल्ली प्रशासन, एमएसडी 
भवन, आई पी इस्टेट, विज्ञान भवन , उप 
कल्याण आयुक्त का कार्यालय, आई पी 
भवन के कार्यालय में / द्वारा तैनात मैकेनिक , 
फिटर, आपरेटर, हेल्पर, खलासी 


___ 15. 


15 . 


3477 /99 


3477/ 99 


श्री विजय कुमार , ऑपरेटर, विद्युत 
प्रभाग सं. 15, के. लो .नि . वि ., 
इलेक्ट्रिकल सब - डिवीजन , हैदराबाद 
हाऊस, कस्तूरबा गांधी मार्ग , 
नई दिल्ली - 110001 


कार्यकारी अभियंता ( इ. ) के. लो . नि .वि ., 
डिवीजन XV, आई पी भवन, विज्ञान 
भवन एनेक्सी, संसद वातानुकूलन प्रभाग , 
के. लो.नि .वि., विद्युत भवन, शेयर बाजार, 
नई दिल्ली, विद्युत प्रभाग XII , 21, स्टेट 
इम्पोरियम बिल्डिंग के . लो .नि. वि., बाबा 
खड़ग सिंह मार्ग, उप श्रम कल्याण आयुक्त , 
आई पी भवन के कार्यालय में / द्वारा तैनात 
ऑपरेटर, मैकेनिक , खलासी । 


3573 / 99 


के. लो .नि .वि . संघ कर्मचारी ( पंजीकृत ) 


सफदरजंग अस्पताल में / द्वारा तैनात फायर 
अलार्म, तकनीशियन, फायर अलार्म ऑपरेटर 
तथा हैल्पर । 


2413/ 99 


के. लो.नि . वि . संघ , ( पंजीकृत ) 
के. लो .नि. वि. कर्मचारी संघ ( पंजीकृत ) 


3452/ 99 


4865/ 99 


जीटीबी अस्पताल , शाहदरा में तैनात वातानुकूलन 
मैकेनिक, लिफ्ट चालक तथा सुरक्षा गार्ड 


वीरेन्द्रसिंह, पुत्र श्री शीष राम , 
निवास - एफ - 1, मानसरोवर पार्क , 
शाहदरा , दिल्ली - 110095 
श्री संजय कुमार, पंप चालक , पंप हाऊस 
भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार , जनपथ 
मार्ग, नई दिल्ली 


5715/ 99 


राष्ट्रीय अभिलेखागार , जनपथ मार्ग के स्थापना में 
तैनात पंप चालक , लिफ्ट चालक , फायर ऑपरेटर, 
डी . जी . सब सेट ऑपरेटर 


5867/ 99 


श्री मैनेजर सिंह 


श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में 


- - - / 99 


प्रमोद कुमार, ऑपरेटर ( फायर ), सूश्रुत 
अभिघात केन्द्र, 9, मेटकॉफ रोड़ , विकास 
मार्ग, इन्द्रप्रस्थ महाविद्यालय के पीछे, 
दिल्ली 


सूश्रुत अभिघात केन्द्र, १ मेटकॉफ रोड, विकास मार्ग 
( इन्द्रप्रस्थ महाविद्यालय के पीछे ) में तैनात ऑपरेटर 
( फॉयर ), ऑपरेटर ( जेनरेटर ) 


4817/ 99 


अखिल भारतीय के. लो. नि .वि . ( एम आर एम ) 
कर्मचारी संगठन, 34 - डी राजा बाजार, डी 
आई जेड एरिया, बाबा खड़ग सिंह मार्ग, 
नई दिल्ली - 110001 


आगरा सेंट्रल डिवीजन , के. लो. नि. वि., आगरा, गुरूनानक 
नेत्र केन्द्र , आसफअली रोड, के. लो .नि. वि., आई ए 
आर आई, पूसा इंस्टीच्यूट तथा पुराना सचिवालय में । 
द्वारा तैनात लिफ्ट चालक, खलासी, वायरमैन , जेनरेटर 
ऑपरेटर , पंप ऑपरेटर , सीवर मैन आदि । 


24. 


4766 / 99 


अध्यक्ष, के. लो. नि .वि . कर्मचारी संघ 
( पंजीकृत ), प्लॉट सं. 1, आराम बाग, 
उदासीन मंदिर के पास, पहाड़गंज , 
नई दिल्ली 


झाडू - बुहारू, सफाई, झाड़ - पोंछ तथा निगरानी । ठेके 
पर दिये गये कार्य । राम मनोहर लोहिया अस्पताल , 
श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में फायर पम्प 
ऑपरेटर, वातानुकूलन पंप ऑपरेटर , पंप ऑपरेटर , 
चौकीदार । 


[ भाग 1 - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 2 ) 


( 3 ) 


3386/ 99 


श्री योगेश कुमार शर्मा, मौसम भवन 
लोदी रोड , नई दिल्ली 


( 4 ) 
मौसम विज्ञान भवन, विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय , 
मौसम भवन में जनरेटर सैटों का प्रचालन तथा सामान्य 
रखरखाव, उप - केन्द्र, प्रथम तल पर इंटरनल इलेक्ट्रिकल 
इंस्टॉलेशन तथा इनसैट भवन में सुपर कम्प्यूटर के लिए 
एनेक्स भवन विद्युत आपूर्ति । 
दिल्ली प्रशासन की स्थापनाओं में तैनात डी जी 
ऑपरेटर , फायर पंप ऑपरेटर, वरिष्ठ मैकेनिक , हैल्पर, 
खलासी आदि । 


2340 / 99 


श्री ईश्वर व्यास पुत्र श्री एल. के . शर्मा 
निवास - सी - 462 , किदवाई नगर, पूर्व, 
नई दिल्ली 


1370 / 99 


राजेन्द्र सिंह सुपुत्र श्री राम करन सिंह , 
ई - 6/ 193, संगम विहार 
नई दिल्ली - 110062 


एक्स इन्जी. ( ई) ई डी -IX सी पी डब्ल्यू डी., आर. के . 
पुरम डिवि. VIII दिल्ली प्रशा. मूलचद, डिफेन्स 
कालोनी, फरीदाबाद ( हरियाणा ) में / द्वारा भवन 
रखरखाव कार्य, वातानुकूलन , इलैक्ट्रिीकल, पम्प 

ऑपरेटर, सीवरमैन कार्य बढ़ईगिरि, आदि के लिए 
नियोजित । 
गुरू तेगबहादुर अस्पताल में तैनात सुरक्षा गार्ड 


28 


- - / 99 
एस - 307/ 99 


4188 / 99 


श्रीमति शान्ति देवी पत्नी शंकर लाल , 
बी - 5/336, नन्द नगरी, दिल्ली 
श्री बृजपाल पुत्र श्री राम पाल, निवासी , 
ए - 85 , आदर्श गली, मेन रोड, जौहरीपुर, 
दिल्ली - 110094 


एक्स इन्जी. ( सी ) बी डिवि. आई पी भवन में / द्वारा 
तैनात बैल्डर/ चपरासी 


2888 / 99 


श्री राधेश्याम , पुत्र श्री नार्य प्रसाद, निवासी 
म . संख्या 1543, नन्द नगरी जनता फ्लैट, 
दिल्ली - 110093 


वरिष्ठ श्रम अधिकारी, आई पी भवन एक्स . इन्जी . 
( ई ) इलैक्ट प्रभाग नं० 4 सी. पी. डब्ल्यू. डी ., आई पी . 
भवन में / द्वारा नियोजित ऑपरेटर 


31 


2328 / 98 


सी. पी . डब्ल्यू डी. कर्मचारी संघ ( रजि. ) 


सी .ई. ( ई.) -I विद्युत भवन, एस ई ( ई), डी सी ई सी 
8 आई. पी . भवन , ईई ( ई ) ई सी डी - II सेना भवन , 
एल एन जे पी हस्पताल, पीडब्ल्यू डी सर्किल, 
एम एस ओ बिल्डिंग एन सी टी डी , पी डब्ल्यू डी 
( डी ए ) एन सी टी डी कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रतिष्ठान 
में / द्वारा तैनात ऑपरेटर , खलासी, बढ़ई बैल्डर , 
सीवरमैन 


11702/98 


सी . पी . डब्ल्यू. डी कर्मचारी संघ ( रजि. ) 


सी. पी. डब्ल्यू. डी . निर्माण भवन के प्रतिष्ठानों में / द्वारा 
ठेका पर दिए गए डीजल जनरेटर का प्रचालन, भवन 
का रखरखाव 


5774/ 99 


श्री राजेन्द्र प्रसाद, लिफ्ट आपरेटर, नेशनल 
आर्काइव्स ऑफ इन्डिया बिल्डिंग, जनपथ 
रोड , नई दिल्ली 


ई ई ( ई ) इलैक्ट, प्रभाग - 8, विधुत भवन , शंकर 
मार्किट, एन ए आई बिल्डिंग के प्रतिष्ठान में / द्वारा 
नियोजित लिफ्ट आपरेटर 


34 . 


5704/ 99 


श्री गंगा राम, ए सी आपरेटर, एन ए आई 
बिल्डिंग वातानुकूलन संयंत्र, जनपथ रोड, 
नई दिल्ली 


ई ई ( ई ) इलैक्ट , प्रभाग - 8, विद्युत भवन , शंकर 
मार्किट , उप श्रम कल्याण आयुक्त , आई पी . भवन , 
आई. पी. एस्टेट, डी डी ( सुरक्षा ), एन आई बिल्डि . 
जनपथ रोड के प्रतिष्ठान में / द्वारा तैनात ऐ सी ऑपरेटर, 
वायरमैन, खलासी 
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35 . 


-~ - 199 


श्री जगबीर सिंह पुत्र श्री छुट्टन लाल 
निवासी वी पी ओ सदरपुर, जिला 
गाजियाबाद ( उ०प्र० ) 


ईई सी पी डब्ल्यू डी , ए सी डी - III विधुत भवन , 
सहायक इन्जी. ( ई. ) 1 - कमला नेहरू नगर, सी जी 
ओ काम्पलैक्स , गाजियाबाद , ईई इलैक्ट्रि. प्रभाग, 
XIII पुष्पा भवन, मदनगीर के प्रतिष्ठानों में / द्वारा 
तैनात जनरेटर ऑपरेटर, वायरमैन, खलासी 


3477 / 99 


श्री विजय कुमार ऑपरेटर इलैक्ट्रि. प्रभाग 
संख्या- 15सी पी डब्ल्यू डी, इलैक्ट्रि. सब 
डिवि. हैदराबाद हाउस , कस्तुरबा गांधी 
मार्ग, नई दिल्ली 


ईई ( ई) इलैक्ट्रि . प्रभाग XVआई पी भवन, विज्ञान 
भवन एनेक्सी, पार्लियामेन्ट, ए सी प्रभाग, विद्युत भवन, 
शंकर मार्किट, ई डी - XII एस्टेट एम्पोरियम बिल्डि ., 
बाबा खड़ग सिंह मार्ग, उप श्रम आयुक्त, आई. पी . 
भवन के प्रतिष्ठान में / द्वारा तैनात ऑपरेटर, मैकेनिक , 
खलासी 


37 . 


3452/ 99 


के . ले. नि .वि . कर्मचारी संघ 


नार्थ ब्लाक और पी एम ओ ईई ( सी ) सी एस 
प्रभाग, साउथ ब्लाक , आर एम एल अस्पताल प्रभाग 
में /द्वारा ठेके पर दिए गए झाडू लगाने, सफाई के 
कार्य 


38. 


2557/ 99 


श्री सुखपाल सिंह सुपुत्र श्री दुल्ली चन्द, 
न्यू कम्प्यूटर सेंटर , धौलपुर हाउस, संघ 
लोक सेवा आयोग, के. लो. नि.वि., 
नई दिल्ली 


ईई ( ई ) ए सी डिव - 2, विज्ञान भवन, विज्ञान भवन 
एनैक्सी, विद्युत भवन, उप श्रम कल्याण आयुक्त, आई 
पी भवन, ई डी - V , सादिक नगर, ई डी - XVII, त्रिकुट 
भवन के प्रतिष्ठान में / द्वारा तैनात हैल्पर, खलासी जन 
रेटर ऑपरेटर, वायरमैन , ए/ सी मैकेनिक 


39 . 


1159 / 99 


राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल फोरम फोर एन 
एफ एफ एफ सी आई, 1019, लोदी रोड 
काम्पलैक्स, नई दिल्ली 


राष्ट्रीय संग्रहालय , धोलपुर हाउस, सं. लो . से. आ ., पुष्पा 
भवन, एम एस रोड, विज्ञान भवन के प्रतिष्ठानों में /द्वारा 
तैनात ऑपरेटर फायर पम्प, खलासी, हैल्पर, डी जी 
आपरेटर, फोरमैन/ टैकनीशियन , खलासी ( हैल्पर ) 


40 . 


344/ 99 


अखिल भारतीय के . लो . नि . वि . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


ए सी2 डी - III, के. लो. नि. वि. आई ए आर पूसा, ई 
एक्स - के. लो. नि .वि ., आई ए आर आई, पूसा के 
प्रतिष्ठानों में /द्वारा तैनात ठेका श्रमिक 


5257/ 99 


वायरमैन, ऑपरेटर, पम्प ऑपरेटर 


श्री सतपाल सिंह सुपुत्र श्री बुद्ध सिंह , 
निवासी 1 - 241, अंसारी नगर , 
नई दिल्ली - 110084 


42 . 


116 / 99 


सुरेन्द्र सिंह सुपुत्र श्री सूबे सिंह, निवासी 
7 - 542, गली नं० 2, विजय मार्ग बलजीत 
नगर, नई दिल्ली 


ऐक्स. इंजी ( ई ), केन्द्रीय सचिवालय डिवि. गेड 
नं० 2 के. लो. नि . वि ., नार्थ ब्लाक, किताब महल, बाबा 
खड़ग सिंह मार्ग प्रतिष्ठान में / द्वारा तैनात ए/ सी ऑपरेटर , 
जनरेटर ऑपरेटर, हैल्पर, खलासी, सफाई कर्मचारी 


43. 


47/ 99 


के . लो .नि . वि . कर्मचारी संघ 


ऐक्स. इंजी . ( सी ), नार्थ ब्लाक , आर एम एल 
अस्पताल, किताब महल, बाबा खड़ग सिंह मार्ग के 
प्रतिष्ठानों में / द्वारा ठेके पर दिए गए झाडू लगाने , 
सफाई कार्य, जनरेटर और डी जी सैट का रख रखाव, 
ए/ सैन्ट्रल एफीयर 


[ भाग - खण्ड 1 ] 
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(1) 
44. 


(2) 
- -/99 


( 3 ) 

( 4 ) 
श्री राजेन्द्र प्रसाद सुपुत्र श्री बाबू लाल के . लो.नि. वि. निर्माण भवन ए/ सी , डी -III, के. लो . 
निवासी 132 /63, लाल बाग, श्री राम नि .वि . आई ए आर आई, पूसा, एक्स. XI के . लो . 
नगर, रेलवे डिस्पेंसरी के पास, शाहदरा , नि . वि. आई ए आर आई, पूसा में / द्वारा ठेके पर दिए 
दिल्ली - 32 

गए बायलर अटैंडैन्ट भवनों का रख -रखाव वातानुकूलन, 
विधुत, पम्प प्रचालन, आई सी मशीन प्रचालन , सीवर 

कार्य, कारपेंटरी इत्यादि , तैनात किए गए लिफ्ट आपरेटर । 
3741 / 98 

श्री राजेन्द्र लाल सुपुत्र श्री चुन्नी लाल जी टी बी अस्पताल के प्रतिष्ठानों में / द्वारा ठेके पर 
निवासी बी - 3/ 9, राम गली, उत्तरी गोंडा, दिया गया भवनों का रख-रखाव, वातानुकूलन, विद्युत , 
दिल्ली - 53 

पम्प ऑपरेशन, सीवर कार्य, कारपेंटरी इत्यादि, तैनात 

किए गए लिफ्ट आपरेटर । । 
2841/ 98 के . लो . नि. वि . कर्मचारी संघ 

निर्माण भवन के प्रतिष्ठानों में/ द्वारा तैनात झाडू लगाने , 
सफाई कार्य और भवन की निगरानी, ठेके पर दिए गए 

भवनों के ए सी संयंत्र तैनात किए गए ऑपरेटर 
1999 का सुरेश चन्द्र व अन्य 

विद्युत प्रभाग ( के . लो.नि .वि . ) वायुसेना स्टेशन, हिंडन , 
सी डब्ल्यू 

गाजियाबाद में / द्वारा ठेके पर दिए गए ए. सी . प्लांट 
पी संख्या 

ऑपरेटर, डी जी सैट ऑपरेटर , ड्राइवर तैनात किए 
गए ऑपरेटर 

एस. के. दास , संयुक्त सचिव 
RESOLUTION 

New Delhi, the 30th March , 2000 
No. U - 23013/ 04/ 2000 -LW. - Inexercise of the powers conferred by Section 5 ofthe Contract Labour ( Regulation 
and Abolition ) Act, 1970 the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the 
question of abolition of contract labour deployed in differentoffices/establishments by the Central Public Works Department, 
Ministry of Urban Development and Employment, New Delhi in the schedule annexed hereto . The composition of the 
Committee and its terms of reference will be as under . 
(1 ) Shri V. K . Bhamani, 

Mcmber 
Executive Director. Civil Engineering ( G ). 
Room No. 136. Railway Board . 

Ministry of Railways, New Delhi- 110001. 
( 2 ) Shri Lakshman Ravinder Singh. 

Meniber 
Bhartiya Mazdoor Sangh , 

Municipal Quarters, Parade Grounds. 

Jammu -180 001 . 
( 3) Shri V. K . Bhise. DV. C . L . C .( C ). 

Member- Convenor 
Office of the Chief Labour Commissioner (Central) 

New Delhi- 110001. 

2 . The termsof reference of the proposed committee would be to study the working of contract labour system in 
job /works/process given in column 4 of the schedule annexed hereto in respect of such offices/establishments maintained 
by CPWD in respect ofwhich the Central Government is appropriate Government and to make suitable recommendations 
whether or not the employment of contract labour in these jobs/works in these offices/ establishment maintained by 
CPWD be prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition ) 
Act. 1970 . 

3. The Headquarter of the Committee will be at New Delhi. The Committee should submit its report within 
three months. 
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SCHEDULE 


Statement of pending court cases pertaining to CPWD 


Sl.No. (Writ 

No. 
2328 /98 


199 


2605 /98 


Petition Name of the Jobs involved ./ place of 
Petitioner 

working establishment 
CPWD Karamchari 
Union (regd .) 

Carpenter, plumber, mason , 
Union ( regd .) 

generator operator, fire pump 
operator, enquiry clerks, 
operator etc . deployed in /by 
the establishments of Kalibari 
apartment, SD - II , Peshwa 
Road Apartments, SD 
VI,ACTR SD -I,NCERT SD - I, 

Vth Division , Sarojini Nagar 
Narender Kumar S /o Jobs of driver -cum - cleaner 
Sh . LaxmiNarayan Ro deployed in /by Smt. Sucheta 
HNO 286 , V & PO Kriplani Hospital Divn . 
Qutabgarh , 
Mungeshpur, Delhi- 39 
Narender Singh , Operator deployed in Trikut 
operator, E Block , MS Bhavan , Bikaji Kama Palace , 
Flat, Fire Control R . K .Puram , New Delhi. 
Room , Sector 13 , 
CPWD , RK Puram , 

New Delhi. 
199 Jagdish Prasad , Fire Fire Pump Operator deployed 

Pump Operator, IB in /by the office of C . P . W . D . 
Complex, SP Marg, SD - IV , Divn . IX .R . K .Puram . 
Bapu Dham , New 
Delhi- 110021 . 
Mukesh Chandra , Lift Lift Operator deployed in /by 
Operator, IB Complex, the 0 /0 C .P . W . D . SD - IV , 
SP Marg , Bapu Dham , Divn . 9 , B Complex , SP 
New Delhi- 110021. Marg, Bapu Dham , New 

Delhi- 110021 


6893 /99 


2511/ 99 


6576 / 99 


Indra Deva Singh, Operator deployed in /by the 
Operator, Sub Division office of C .P .W . D . SD - III,P 
No. 3, Q Block , Block , Sector 13 , R .K . Puram . 
Sector 13 , CPWD , RK 
Puram , New Delhi. 
Ranjan Singh Slo shri Lift Operator deployed in/by ] 


18 . 


5755 / 99 
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5782/99 


3452 / 99 


13725 / 99 


( C ), F 


1470 /99 


658 /99 


Darshan Singh , D - 743, Office of C . P . W . D ., Nirman 
Mandir Marg , Gole | Bhavan 
Market, New Delhio . 
Pradeep Kumar 

Lift Operator in the office of 
P . W .D .,G . T. B . Hospital of 

Delhi Admn. 
CPWD Karamchari | Driver, generator operator , AC 
Union (regd .) 

Plant Operator, Lift operator , 
Electrician etc . deployed in by 
the office of the Executive 
Engineer ( C ), C . P . W . D ., 
Central Secretariat Divn ., Gate 

No. II North Block , New Delhi 
Sh . Aman Pal, S /o Shri Sweeping , cleaning & dusting 
Mangli Ram , R / o given on contract in /by the 
17 /279 , Trilokpuri, office of the Executive Engg . 
Delhi -110091. 

Divn .,Krishi 

Bhavan ,New Delhi 
CPWD Karamchari | Sweeping , cleaning & dusting 
Union (Regd .) 

jobs given on contract ; sewer 

man , lift operator deployed 
Armender Kumar | in / by office of Executive 
Singh Ro Shahbad Engineer ( C ), C . P . W . D ., 
Mohammadpur, Near Central Secretariat Divn ., Gate 
IGI Airport , New Delhi No. II,North Block , South 
- 110061. 

Block , DV (R ), Curzon Road 
Barracks,RML Hospital 
Divn ., Safdarjang Hospital 
Divn ., Executive Engineer , 
AC Divn -5 , Vidhyut 

Bhawan ,New Delhi . 
CPWD Karamchari | Pump Operator deployed in /by 
Union (Regd.) the office of Executive Engg . 

( E ) Divn . . XIII , M . V . 

Road , Pushpa Bhavan . 
Anil Kumar, Operator, Mechanic , fitter, operator 
PWD Electrical helper , khalasi deployed in /by 
Division V , Delhi the office of Executive Engg . 
Administration , Lt. ( E ) P . W . D . Electrical Divn . V , 
Governor House , 

House , Delhi Admn., MSD Buldg. 
Delhi- 110054 . 

I.P . Estate , Vighyan Bhavan , 
Dy. Labour Welfare 
Commoisioner Office ,I.P . 
Bhavan . 


199 


14 . 


4888 /99 


15 . 


3477/99 


Sh . 


Vijay 


kumar, Operator, mechanic, khalasi 
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- 


16 . 


3573 / 99 


operator, Electrical div . deployed in by the office of 
No. 15, CPWD , Exe. Engg . (E ) C .W .P .D . 
Electrical sub -Div ., Divn . XV , I.P . Bhavan , 
Hyderabad house , Vigyan Bhavan Electrical 
Kasturba Gandhi Marg , Divn . Vigyan Bhavan Annexe , 
New Delhi - 110001. Parliament 

AC 
Divn .CPWD ,Vighyut Bhavan , 
Shankar Market , New Delhi, 
Electrical Divn .XII , 21, State 
Emporium Buldg. C . P . W . D . 
Bhaba Kharak SinghMarg , 
Dy. Labour 

Welfare 

Commissioner, I. P . Bhavan . 
CPWD Karamchari | Fire alarm technician , fire 
Union (Regd .) 

alarm operator and helper 
deployed in /by Safdarjung 

Hospital. 
CPWD Karamchari 
Union (Regd .) 
CPWD Karamchari 
Union (Regd ) 
Virender SinghS/o shri AC Mechanic , lift operator 
Sheesh Ram , R /o F - 1, and security guards deployed 
Mansarovar Park , in GTB Hospital, Shahadara 
Shadra , Delhi- 110095 . 
Sh . Sanjay kumar, Pump operator, lift operator , 
pump operator, pump | fire operator , DG Sub Set 
House , National operator deployed in 
Archives of India establishment of NAI, 
Building , Janapath ) Janpath Road . 
Road , N . Delhi. 
Sh Manager Singh In Smt. Sucheta Kriplani 

Hospital,New Delhi 


17 . 


2413 / 99 


3452 / 99 


4865 /99 


5715 /99 


21. 


5867/ 99 


22 . 


/ 99 


23. 


4817 /99 


Parmod Kumar, | Operator( Fire ), operator 
Operator (fire ), Shusrut (Generator) deployed in 
Trauma centre 9 , Shusrti Trauma Centre,9 
Metcalf Road , Vikas Metcalf Road , Vikas 
marg , Behind P Marg , Behind IP College 
College , Delhi. 

India | Lift operator, khalasi, 
CPWD (MRM ) 

wireman , general operators , 
Karamchari Sangathan , pump operator Sewermam etc . 
34 - D , Raja Bazar DIZ | deployed in /by the Agra 
Area , Baba Kharak Central Divn . CPWD Agra , 
Singh Marg New Guru Nanak Eye Centre, Asaf 


All 
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24 . 


4766 / 99 


25 . 


3386 /99 


26 . 


2340 / 99 


Delhi- 110001 

Ali Road , CPWD , IARI, Pusa 

Institute and Old Secretariat 
President, CPWD Sweeping, cleaning, dusting 
Karamchari 

and watching . Jobs given on 
Union (Regd .), Plot No . | contract Fire Pump Operator , 
1, Aram Bagh , Near A /C Pump Operator, Pump 
Udasin Mandir , Pahar Operator, 

Chowkidar 
Ganj, New delhi. deployed in RML Hospital, 

Smt. Sucheta Kriplani 

Hospital 
Shri Yogesh Kr. Operation and general 
Sharma, Mausam maintenance of generator sets , 
Bhawan , Lodhi Road sub station , internal electrical 
New Delhi. 

installations of first floor and 
| annex building power 
| distribution for super 
computer at INSAT building 
at Mausam Bhawan in 
Department of Meteorology , 
Ministry of Science & 

Technology ,Mausam Bhavan . 
Shri Ishwar Vyas S /o | DG operator , fire pump 
Sh LK Sharma, R /o C operator, senior mechanic, 
462, Kidwai Nagar helper, khalasi etc . deployed 
East, New Delhi. in Establishments of Delhi 

Admn. 
Rajender Singh S /o Sh . Maintenance of building, air 
Ram Karan Singh , E - conditioning, electrical, pump 
6 / 193 , Sangam Vihar, operator, sewerman work , 
New Delhi- 110062 . carpenters etc . deployed in /by 

the establishments of Ex 
Engg ( E ) ED - IX CPWD RK 
Puram , Div VIII Delhi Admn 
Moolchand , Defence Colony , 

Faridabad (Haryana ) 
Smt. Shanti devi Wo Security Guard deployed in 
Shankar Lal, B - 5 /336 , GTB Hospital 
Nand Nagri, Delhi. 
Sh . Braj Pal S / o Sh Beldar / peon deployed in /by 
Ram Phal, Ro A - 85 , the office of EX . Engg. (C ) B 
Adarsh Gali , Main Div . IP Bhavan 
Road, Johripur, Delhi 
110094 
Sh . Radhey Shyam Slo Operator deployed in /by the 
Sh Naray Prasad , Ro office of Senior Labour 
HNO 1543 , Janata Officer , P Bhawan , Ex . Engg . 


27 . 


1370 /99 


28 


199 


29 . 


4188 /99 


* 


30. 


2888 /99 
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31. 


2328 / 98 


11702 / 98 


5774 /99 


Flats, Nand Nagri, (E ) Elect. Div . No. IV , CPWD 
Delhi- 110093 . 

IP Bhawan . 
CPWD Karamchari | Operator, khalasi, carpenter , 
Union (Regd .), 

beldar, sewerman deployed 
in /by the establishments of 
CE (E )- 1 , Vidhyut Bhavan , 
Nirman Bhavan , SE ( E ),DCEC 
8 IP Bhavan , EE (E ) ECD - II , 
Sena Bhavan ,LNJP Hospital, 
PWD Circle,MSO Building 
NCTD , PWD (DA ) NCTD 

Kasturba Gandhi Marg . 
CPWD Karamchari | Maintenance of buildings, 
Union (Regd .) 

operation of diesel generator 
set given on contract in /by the 
establishments of CPWD 

Nirman Bhavan . 
Sh . Rajeshwar Prasad , Lift operator deployed in /by 
Lift operator, National the establishment of EE ( E ) 
Archives of India Electrical Div .8 , Vidhyut 
Building , Janapath Bhavan , Shankar Market, NAI 
Road , N . Delhi. 

Building . 
Sh . Ganga Ram , AC AC operator , wireman , 
operator, National Khalasi deployed in /by the 
Archives of India | establishments of EE (E ) 
Building, Aior Electrical Div 8 , Vidhyut 
conditioning Plant, Bhavan , Shankar Market, Dy. 
Janapath Road , N . Labour Welfare Commissioer 
Delhi. 

IP 

Bhavan , IP 
Estate,DD (Security ) NAI 

Building , Janpath Road . 
Sh Jagbir Singh Slo Generator operator , wireman , 
Sh Chuttan Lal, Ro khalasi deployed in /by the 
VPO Sadarpur, Distt establishments of EE CPWD 
Ghaziabad (UP ) ACD - IIIrd Vidhyut Bhavan , 

Assistant. Engg . (E ) Ist Kamla 
Nehru Nagar,CGO Complex , 
Gaziabad , EE ElectricalDivyn 
XIII Pushpa Bhavan , Madan 


34 . 


5704 /99 


199 


Gir 


36 . 


3477 / 99 


Sh . Vijai Kumar , Operator , mechanic , khalasi 
operator, Electrical | deployed in /by the 
division no. 15 , establishment of EE ( E ) 
CPWD , Electrical sub Electrical Divn . XV IP 
div ., hyderabad House , Bhavan , Vigyan Bhavan 
Kasturba Gandhi Marg , Annexe, Parliament AC Divn . 
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37 . 


3452 /99 


38 . 


2557 /99 


39. 


1159 /99 


New Delhi. 

Vidhyut Bhavan , Shankar 
Market,ED XII State 
Emporium Building , Baba 
Kharak Singh Marg , Dy . 
Labour 

Welfare 

Commissioner , IP Bhavan . 
CPWD Karamcahri | Sweeping , cleaning , dusting 
Union 

jobs given on contract in /by 
North Block & PMO. EEO CS 
Divn . South Block , RML 

Hospital Divn . 
Sh . Shukhpal Singh Slo Helper,khalasi, generator 
Sh . Dulli Chand , New operator, lift operator , 
Computer Centre, wireman , Alc mechanic 
Dholpur House , UPSC , deployed in /by the 
CPWD , New Delhi. establishment of EE (E ) AC 

Divn .2 , Vigyan Bhavan , 
Voigyan Bhavan Annexe , 
Vidhyut Bhavan , Dy. Labour 
Welfare Commissioner , IP 
Bhavan , ED - V , Sadiq 
Nagar,ED - XVII, Trikut 

Bhavan . 
National President, Operator fire pump , khalasi, 
National Forum for helper, DG operator, 
NFFFCI, 1019 , Lodhi foreman /technician , 
Road Complex, New Khalasi(helper) deployed in 
Delhi. 

the establishments of National 
Museum , , Dholpur House, 
UPSC , Pushpa Bhawan , MS 

Road , Vigyan Bhawan , 
All India CPWD Contract Labours deployed 

in /by the Establishments of 
AC2 D - III, CPWD , IARI 
Pusa , EX - XI 

CPWD , IARI, Pusa . 
Sh . Satpal Singh , S /o Wireman , operator, pump 
Sh . Budh Singh , R / o I - operator. 
241, Ansari Nagar, 
New Delhi-110084 . 
Surender Singh S /o Sh . | A / C operator, generator 
Sube Singh , R /o 7 - 542, | operator, helper , khalasi, safai 
Gali No. 2 , Vijay Marg , karamchari( sweeper ) deployed 

| in /by the establishments of 
Delhi/ 

Exe.Engg .( E ) Central 
Secretariat Divn .Gate No. 2 , 


40 


344 / 99 


5257 /99 


116 / 99 
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AA 


CPWD ,North Block ,Kitab 
Mahal, Baba Kharak Singh 

Marg . : 
47 /99 

CPWD Karamchari Sweeping , cleaning & dusting , 
Union 

operation & maintenance of 
generator & DG sets, 
A /Central sphere given on 
contract i n /by the 
establishments of Exe . Engg . © 
North Block , RML Hospital, 
Kitab Mahal, Baba Kharak 

Singh Marg , 
199 Sh . Rajender Prasad , Boiler attendant, maintenance 

S /o Sh . Babu Lal, R /o / of buildings, air conditioning, 
132/63, Lał Bagh , electrical, pump operation IC 
Shriram Nagar, Near Machine operation , sewer 
railway Dispensary, work , carpentry etc. given on 
Shahdra, Delhi - 32 . contract , Lift Operator 

deployed in /by the 
establishments of CPWD 
Nirman Bhavan A / C , D - III , 
CPWD , IARI, Pusa , Ex. XI 

CPWD IARI,Pusa . 
3741 /98 

Sh Rajender lal S /o Sh Maintenance of buildings, air 
Chunni Lal, R /o B - 3 /9 , conditioning , electrical, pump 
Ram Gali, North operation , IC Machine 
Ghonda , Delhi- 53. operation , sewer work , 

carpentry etc . given on 
contract, Life Operator 
deployed in /by the 
establishments of GTB 

Hospital. 
2841/98 

CPWD Karamchari Sweeping, cleaning , dusting & 
Union 

watching of building, AC 
plant of buildings given on 
contract; operator deployed 
in /by the establishments of 

Nirman Bhawan . 
C . W . P . No.-- -- of Suresh Chand and Ors | A . C . Plant Operator, Director 
1999 

General Set Operator, Driver , 
given on contract ; operator 
deployed in by Electrical 
Division (CPWD ),Airforce 
Station , Hindon , Ghaziabad 


47 . 


S .K . DAS, Jt. Secy. 
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